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OPISANIE 
Trzech falleywych nowych , teraz po zło. ry. 1, 2 krayt, 28 


kurfuiących rofsyisko - cefarskich rubli, 


ws Ss DIRT > © CZ" 


1. trzy fałszywe tuble maig na przedniey ftronie buft 
Carowey Katarzyny Wtórey z literami mennicznemi C. 
H. P na tylney ſtronie rofsyiskiego Orta, z orderem S. 
Jędrzeja na tymże wiszącym, tudzież liczbę roku 1774 
i 1786. Znaki tych fałszywych rubli naltepne,, | 


i” Nieczysta, tępa cecha, i litery, 


a° "Widocznie fałszywa obraczka, która zamiast 
ukośnie krążącego wieńca, linie tylko w merowney ed- 


leglosci poweinane ma; nieprawdziwa obraczka tych fat- 


szywych rubli prócz tego ieszcze Z tąd znaczna, że 


| 31% U tych całkiem oſtra, u prawdziwych zaś ru: 
bli więcey ku obydwom płaszczyznom za okraglona 


4° Nie mniey zdradzaia sie te fatfzywe ruble przez 
nieczyſty głuchy dzwięk, i wysoko zoitey na wielu miey- 
gcach przegladaiscy kelor miedziany, bo, bardzo malo 
posrebrzone ; róznia sie takze daley 


5% Przez nader wielką dyffenrencyię wagi, gdyż 
ieden rubel pod rokiem 1774 0 12. 
drugi 


drugi pod rokiem 1785 0 11 a trzeci <- detto o 59 
ziarn dukatowych lekszy. 5 


N 


6” Nieznalazł sig w tych falſaywych rublach ślad 
przedniego srćbra, według którego wewnętrzną ich Wat- 
tość oznaczyćby można, 


w Krakowie gnia 29% Września 1799, 


A Jan Nep, Lytroff j 
Cef Król, Werkmiftre głów, urzed, mennicz, 


Józef Bertram, 
Cef. Krol, Praktykant głów. urzed, mennice. 


Beſchteibung 


über drey falſche neue, dermal zu xf. 28 kr. kurſie⸗ 
rende ruſſiſch⸗ kaiſerliche Rubelſtuͤcke. 


Der drey falſchen Rubelſtuͤcke haben auf der Vorderſeite das 
Bruſtbild der Kalfırin Katharina der Zweiten mit den Muͤnz⸗ 
buchſtaben C. H. B. auf der Ruͤckſeite den ruſſiſch⸗kaiſerlichen 
Adler mit dem daran haͤngenden St. Andreas Otten, dann die 
Jahrzahlen 1774. und 1786. Die Merkmale dieſer falſchen 
gegoſſenen Rub elſtuͤcke ſind: | 


res Das unreine ſtumpfe Geprage , und Buchſtaben. 


ain? Die gleich erſichtlich falſche Rollierung, welche ſtatt 


einem ſchief gewundenen Kranz, blos in ungleicher Entfernung 
eingehauene Linien hat; die unaͤchte Randierung ift bei dieſen 
falſchen Rubeln noch uͤberdieß kennbar, weil ſelbe | 


Ztens Bei dieſen ganz ſcharf, bei ächten Rubeln aber 
mehr halbrund gegen beide Oberflaͤchen eingebogen iſt. 


4S Nicht weniger verrathen ſich diefe falſchen Rubeln 
durch den dumpfen unreinen Klang, und die hochgelbe an meh⸗ 
reren Orten ſichtbare Kupferfarbe, welche nur ſehr wenig ver⸗ 
ſilbert iff; auch unterſcheiden fich ſelbe noch weiters 

Ftens Durch die auffallende Gewichtsdifferenzen, da 


1 Stud 


1 Stig vom Jahre 1774 um 1 Dukaten 12 Grane 


1 detto — detto 1786 — 1 detto 11 detto 
1 detto — detto detto = — detto 59 detto zu 
leicht iſt. 


| Guns Hat fich bei dieſen falſchen Rubeln keine Spur des 
feinen Silbers gefunden, nach welcher denſelben ein innerer 
Werth beigeleget werden koͤnnte. 


Krakau den 29. September 1798. 


Johann Nepomuk Lytroff, 
k. k. Hauptmuͤnzamts⸗Werkmeiſter. 


Joſeph Bertram, 
k. k. Hauptmuͤnzamts⸗ Praktikant. 
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